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ccupnase E-202 

I ステレオ•プリメイン•アンプ 


アキユフェーズ•ステレオ•プリメ 
イン•アンプ E -202 型 
ステレオ，プリメイン•アンプ E -202 
型は，パワー•アンプ P -300 型.コン 
ト ロール .センター C -200 型で速成し 
た技術的成果をフルに生かし，プリメ 
イン‘アンプの中にセパレート • アン 
プのグレイドを実現すべく開発されま 
した。 

E -202 型は，プリメイン•アンプでは 
最大級の I 00 W / チャンネル （8 Q 負荷 
両チャンネル同時動作時20 — 20,000 
Hz 間ひずみ0.1%以下）の出力を保 
証しております0大出カアンプは班に 
大音置再生のためだけでなく，普通の 
リスニング.レベルに於て広いダイナ 
ミック.レンジのプログラム.シグナ 
ルを忠実に伝送し，時々瞬発する強大 
なパルスも難なく再生するための必要 
条件であります。 

余裕十分なアンプを通して聴く音楽は 
荘重なひびきとディテールの表現が一 
段とすばらしく，心をゆさぶられます。 
又微妙にあやなす弱奏部の表現はハイ 
•パワー. アンプになるほど困難をと 
もないますが， E -202 型は P -300 型と 
同様に特にロー.レベルの音質を徹底 
的に改番しました。 

最近スビーカーとアンプの音質上の閒 
連に ついて 嫌論されております 0 この 
ことは，アンプ側でスピーカーの持つ 
個性をよ0積極的に取り出せるような 
配慮をすべきであるということにほか 
なりません。本機はこの問瓶解決のた 
め スピーカー • ダンピング，コントロ 
ールを股け管球式アンプ全盛時代に完 
成された歴史の長いスビーカーもその 
個性を十分発揮できるように配慮しま 
した。 


/I 特にロー •レベルの音質を 
I 重視した 100 W / チャンネル 
の出力 

出力段に大型パワー • トランジスタを 
用いたパラレル.プッシュプル駆動と， 
大型ヒートシンクにより I 00 W / チャン 
ネル （8 S 2 負荷，両チャンネル同時動 
作時，20 — 20,000 Hz , ひずみ0.1%以 
下）の出力を保証しています。スビー 
カーに十分なエネルギーを送り.しか 
もどんなに激しく大きく変化する信号 
にも完全に追随するためには，窀源が 
大切です。大型パワー • トランスと 
20,000 ft FX 2 のフイルター•コンデン 


サーを基脚に， 4 Q 負荷の出力 280 W 連 
統でもびくともしない余裕十分な電源 
部を構成しています。 

大出カアンプは特に小出力時の音質が 
問題になります。各ステージのパイア 
ス電流を徹底的に検討し，小出力時の 
ひずみを極限まで取り除きました。 
ビアニッシモの消澄感をお楽しみくだ 
さい。 


2 スピーカーの 個性を より 
積極的に引き出す スピー 
力一 •ダン ビング • コントロール 
ソリッド•ステート•アンプのダンビ 
ング • ファクターは一般に非常に大き 
く.スピーカーを制動する上では理想 
的です。しかし管球式アンプ時代に股 
計された歴史の長いスピーカーは必ず 
しもソリッド•ステート.アンプがマ 
ッチするとは限りません0ある種のス 
ピーカーはダンピング•ファクターの 
低い管球式アンプでないと，ふくよか 
な置感が表現されない場合もあります.， 
この原因の一つの大きな要素がアンプ 
のダンピング.ファクターとの相閲で 
あり，このことは私達の実软でも明確 
にな0ました。 





本機は管球式時代に股計されたスピー 
カーにもマッチするように，アンプの 
ダンピング.ファクターを切替える方 
式をとり入れました。8 Q 負荷時50以 
上 （ NORMAL )， 5 ( MEDIUM ), l ( SOFT ) 
の3つを選択できます。これによって， 
管球式アンプ独特の音質もお楽しみい 
ただけます。 


3 出力を モニター するパワ 

一•メーター 

良質な再生音を得るために出カレベル 
や左右のバランスを監視することはき 
わめて重要です。本機には左右独立型 
のパワー‘ メータ— をそなえ出力を dB 
で表示しました。又小出力時でも監視 


が容易であるように， メーター•レ: 
ジ切替えを股け 0 dB ( 0 dB = l 00 W ), 
- IOdB , -20 dB に切替えられます。 


j /\ 音質重視 
f 回路 


のイコライザ- 


a . パルスの忠実な伝送を可能にした 
300 mVrms の入力 D レンジ 
イコライザー • アンプは定電流負荷型 
差動增幅の直結3段で，すぐれたリニ 
アリテイ特性を得ています。プラス* 
マイナスニ電源方式によ0 300 mVrms 
(I kHz . ひずみ率0.05%以下）の大き 
な許容入力霣圧を確保することができ 
ました。 

b . アキュフェーズのみの特長一 
ロー.エンハンスメントとディスク專 
用サブソニック • フィルター 
C -200 型で好評のアキュフヱーズだけ 
が持つ特畏である口一.エンハンスメ 
ント•スイッチとデイスク専用サブソ 
ニック•フイルターを設けました。口 
一.エンハンスメントは RIAA に対し 
て I00HZ+ I dB の特性で，トーン•コン 
トロールで補正できない撤妙なプレゼ 
ンスを補正することができます。又デ 
イスク専用サブソニック • フイルター 
は.モーターの振動やアームの共振に 
よるフイード.ハ•ックを防止します。 

c . 6 dB の変化範囲をもつ DISCI レ 

ベル•コントロール 
極端に出力の大きいカートリッジを適 
正 レベルに 下げた0， DISCI , DISC 2 
の2系統を使いカートリッジの比較試 
聴を行う場合， レベルを 合わせられる 
ように DISC I の入力を 6 dB 可変でき 
るアッテネーターを股けました。 

d . DISCI 入カインピーダンス切替 
スイッチ 

カートリッジの最適負荷インピーダン 
スはその種類によつても又プレヤーの 
シールド線の種類や畏さによっても異 
なります。最良の音質が得られるよう 
に. 30 KQ , 47 KQ , I 00 KQ の3通り 
を選べます。 


5 2 dB ステップ式トーン • 

コント ロール 

操作性を重視した，左右連動ステップ切 
替式でターンオーバー固定型にしまし 
た0ターンオーバー周波数は BASS が 
400 Hz , TREBLE が 2.5 kHz で聴感上最 
も自然な値です。変化範囲は士 IOdB で 


2 dB のステップによ0正確なカープが 
得られます。フラット特性との比較や 
プログラム. ソースに よってトーンを 
ON — OFF できるように，独立したスイ 
ッチを設けました。 

B 2系統，3台のテープ•レコ 
ーダー接続可能。独立した 
テープ•コビイ•スイッチ。 

テープの入 • 出力は2系統ですが ，I 
系統がリア • パネルの他にフロント • 
パネルにもスイッチ付ジャックによっ 
て導かれ，3台のテープ. レコーダー 
を操作できます。コビイ•スイッチは 
独立型で，レコードや FM 放送を閫き 
ながら，テープレコーダー同志でダビ 
ングが行えます。 

_"7定電圧電源による安定化 
/ 倌号が激しく変化するときの 
m 源電圧の変動#,例えほんのわずか 
なものでも音質を劣化させます •产 
は出力段以外の全增幅段を定電 
れた電源より供給し，いかなる信号に 
対しても全く変動せず，又一次側電源 
電圧の変動に対しても極めて安定な動 
作をいたします。 

S 完全な スピーカー 保護機 

構 

出力端子以後でコードが短絡した〇, 
本機内部で異状が起きると，その瞬間 
からリレーによって遮断され大切なス 
ビーカーが保護されます。異状が商れ 
ば自動的に元の状態に後帰します。又 
本機には P -300 型同様に，インピーダ 
ンス検出回路が内蔵されており，スイ 
ッチ ON 以前にスピーカー端子以後が 
シヨートされますとリレーが入らない 
様になっており.寧前に異状を知らせ 
ます。 

9 厳選されたパーツ 

本機には P -300 型， C 型 
で開発した，厳選されたパーツ'^用 
しています。音質の変化についての注 
意深い検討，シビアな耐久性のテスト 
など性能第一主義でパーッを厳選いた 
しました。 

•別売ウォールナット•キャビネット 
が用意されております。型名は A -3 型 
です。 
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1 フェーズ•ロック•ルーブ. 
ステレオ復調器 

された才ーディオ信号を左右のス 
才信号に分離するステレオ復調器 
コイル，コンデンサーを一切使用 
,放送局から送られてくるパイロ 
f 言号の位相とサブ•キャリァ発振 
位相を自動的に同期する，最も新 
方式のフヱーズ.ロック•ループ 
回路を採用しました。これにより 
らしいステレオ特性と長期安定性 
f 呆しました。 


独立した反射波（マルチパ 
ス） 検出 メーター 
強度計， センター • チューニング 
ーターの 他に独立した マルチパス 
ー ターを 投けました。 マルチパス 
射 波， ゴース ト）が あると 特に ス 
才受信時にひずみが発生し，良質 
f 君ができません。 このメーターで 
テナの最良の方向を簡単に見出す 
ができますし，多局化時代が到来 
と きは， ロータリー • アンテナと 
マルチパス•メーターにより，常 
良の受信状態が約束されます。 




その他の特長 

ミユーテイング • スイッチ， 
レオ.ノイズ.フイルターはもち 
F M ステレオ放送のみを受信す 
イッチも設けました。出力端子は 
出力と可変出力の2組を設け，固 
力端子からテープ*レコーダーに 
レクトに入力し，可変出力端子か 
ンプ へと いうような使いわけもで 
す。又将来の4チャンネル放送に 
えて，検波出力端子も用意してあ 

to 


充ウォールナット*キャビネット 
意されております。型名は A -3 型 


アキュフヱー ズ超低歪率•可変 j 
択度 FM ステレオ•チューナ 
T -101 型 

ホールからの生放送，実況録音放这 
新録音レコード，珍品レコード， 
邦楽，レコード解説に至るまでスイ 
チを入れるだけでバラエティーに 1 S 
だプログラム • ソースを一日中無和 
提供してくれる FM 放送は，オーテ 
才愛好_にとってレコードと同等に 
重要プログラム.ソースと思います 
この重要ソースを堀り下げるために 
FM だけを要望されるユーザーのた 
に T -丨〇丨型 FM オンリーのチューブ 
開発いたしました。 

本機の基本思想は， T -丨〇〇型と同相 
放送局のスタジオを我が家に持ち iZ 
ことであり，このためには伝送途畔 
混入する一切の妨害電波， 雑音 ，V 
みなどを耳では検知できない限界レ 
ル以下に追い込むことです 0 この他 
( 湿度，入力変化など外境の3 
A 間の経過に対して不変であるこ 
同調メカニズムの完ぺきさなどを摘 
的に追求しましたが，次に示す2つ 
点に特に意を注ぎました。 

(1) 選択度とひずみの関係 
旧 F (アメリカの オーデ イオ. メーカ 
の団体）では，このほどチュ_ナ測 
法の改訂をいたしました。その中で 
今まで選択度を 400 kHz で表示してい 
もめを200 kHz でも表示することが提 
されています。アメリカでは FM 局 
3,000局を越え 200 kHz 隣接局混信が 
じて問題になっているからです。日 
でも F M 東京の 80 MHz と 80.3 MHz ¢7 
NHK 宇都宫の 300 kHz 隣接混信は有字 
将来民間局が新設された場合は， N 1 
400局の現在とは比較にならないほど 
ラブルが生じてくるにちがいありま 
ん。 • • 

この解決のために選択度をむやみに 
l |^ ’ MF 回路の群遅延時間が平担て 
ため，ひずみをある レベルて 
協しなければなりません。選択度と 
ひずみ率を両立させるためには，遇 
素子に多くの費用がかか 0ます。 
しかし，すべての局が混信するわけ 
はありません。そこで私たちは混信 
る局を分離しなければならないとき 
これに徹し，混信の無い局の受信に 


T-101 

I 1111 
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低ひずみ受信に徹する考え方を採用し， 
可変帯域にして，一つのチューナに両 
機能を持たせる方法を考えました。も 
ちろん銳い分離の場合でも Hi - Fi として 
実用に耐えることを前提にしています。 
(2) 入力信号の質のチ I ック 
もし FM は全く期待できないと思って 
いる人があるとすれば，アンテナの方 
向が悪く，入力電波にマルチパス（多 
重反射，ゴースト）があるにちがいあ 
りません。それほどマルチパスは受信 
音をひずませます。 

マルチ パスがあるか無いかのチェック 
は，これからの高級チューナにとって 
最も重要なものと考えます。ひずんだ 
入力はどんなに良いチューナでも直せ 
ません。このため独立した マルチ パス 
• メーターを ダイアル内部に設けまし 
た。入力の質の チヱ ックをしないで良 
質受信を期待するのは大変困難なこと 
です。 


/I 高安定度フロントエンド 

I FM 信号は アンテナから 同調 
回路を経て高周波塯幅回路に入り，混 
合回路で局部発振信号と混合して 10.7 
MHz の中間周波信号を作り出します。 
この 回路全体をフロ ントエン ドと呼び， 
チューナの 頭脳的役割をもっています。 
弱い信号をよく增幅し強い信号でもひ 
ずませず，各種妨害電波を完全に除去 
しなければな0ません。 

本機は周波数直線4連 FM 専用稍密バ 
リコンとデュアルゲート M 0 S 型 FET 
を使った高周波增幅段と混合回路，パ 
ッファー付高安定度局部発振回路の組 
合せにより，ダイナミック•レンジが 
極めて広く スプリアス 妨害比 lOOdB 以 
上イメージ比 90 dB 以上（いずれも保証 
特性）の髙性能を得ています。ダイヤ 
ルは 245 mm のロ ング •スケールに 250 kHz 
毎の目盛をほどこし，稍度の高い走行 
機構によ0バックラッシュの無い スム 
ースな チュー ニン グが楽しめます。 


2 可変選択度中間周波回路 

フロン ト エンドで 作られた 10.7 
MHz の中間周波信号は，中間周波回路 
に入り隣接混信波が除去され，增幅さ 


れ振幅制限されて検波回路に導かれま 
す。隣接局の周波数が極端に近接して 
いてしかも強力な場合は，目的局が妨 
害されて受信不能になることがありま 
す。例えば FM 東京 （80.0 MHz ) と NHK 
宇都宮 （80.3 MHz ) の場合がそれです。 
このように極端に接近した隣接妨害を 
解決するため，本機には可変選択度型 
を採用しました。ひずみを少なくする 
ために新に開発した10段 L C 集中型位 
相直線バンドパス•フィルターと，高 
選択度ピエゾ振動子フィルターを組合 
せ，ふだんは直線位相フィルターだけ 
が働き，隣接妨害があるときに SELE ¬ 
CTIVITY スイッチを NARROW に切替 
えることによ0ビエゾ振動子フィルタ 
一が加わり高選択度特性になり妨害電 
波が除去されクリアーな受信が楽しめ 
ます。このときの特性は下表のように 
なります。 


と 


妨窖波 

SELECTIVITY 

NORMAL 

SELECTIVITY 

NARROW 

400 kHz 

55 dB 

lOOdB 

300 kHz 

30 dB 

75 dB 

200 kHz 

6 dB 

20 dB 


NARROW ではわずかにひずみ率が增加 
します。しかし実用上は全くさしつか 
えありません。ただし混信の恐れがな 
いときは NORMAL ポジションで超低ひ 
ずみ率受信をお楽しみください。 


3 広帯域検波回路 

直線位相增幅された中間周波 
信号を，ひずみなくオーディオ信号に 
復調するため，検波回路には普通の3 
倍の帯域をもつ1200 kHz 広帯域ディス 
クリミネーターを使用しました。その 
結果ステレオ時の諸特性が大幅に改蕃 
されました。 
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MODULATION FREQUENCY IN Hz 












































































































































































































































































E -202 型保証特性及びコントロール 


E -202 型保証特性 


參定格出力 

l40W/ch 4 Q 負荷 

IOOW/ch 8 Q 負荷 

50W/oh 16 5?負荷 

(両チャンネル同時動作時 20 —20,000Hz 間ひずみ率 

0 . 1 %) 

•高調 波ひずみ率 

定格出力時 0.1% 

— 3dB 出力時 0.05% 

(20_20,000Hz 間 HIGH LEVEL INPUT より） 

參 IM ひずみ率 

定格出力時 0.1% 

(20 — 20,000 Hz 間の任意の周波数 HIGH LEVEL 
INPUTS 0) 

•周波数特性 （ 8 Q 定格出力時） 


HIGH し EVE し INPUT 80dB (定格人力） 

DISC INPUT 74dB(IOmV 入力） 

•音置調整連動娯差 丨 dB 

• トーン •コント ロール 

II接点ロータリー.スイッチによる 2dB ステップ 

切替式 • 左右連動型 

ターン•オーバー周波数 BASS : 400Hz 

TREB し E : 2.5kHz 

変化範囲 BASS : ±IOdB(lOOHz) 

TREB し E : ±IOdB (10kHz) 
トーン•コントロール ON — OFF スイッチ付 
#コンべン セーター +9dB 

(音置調整一 30dB、50Hz) 

•DISC 口 —• エンハンスメント RIAA に対し +ldB( 100Hz) 
•フイ ルター 


DISC サフ V ニック•フイルター 
ロー. フィルター 


MAIN AMP INPUT 

20 厂 20,000 Hz 

+ 0、 

-0.2dB 

ハイ.フイルター 

HIGH し EVE し INPUT 

20-2O,O00Hz 

+ 0、 

-0.5dB 

籲パワー•メーター.レベル 

LOW し EVE し INPUT 

20 - 20,000 Hz 

十0、 

-I.OdB 

メータ ー. レンジ切替えによ〇 

►ダンビング•ファクター（8 Q 負荷、 40Hz) 



_20dB 

SPEAKER DAMPING 

SW NORMA し 


50 

•電源及び消實電力 


I00K Q 
I00K Q 


SPEAKER DAMPING SW MEDIUM 5 

SPEAKER DAMPING SW SOFT I 

•定格入力及び入カインピーダンス 
MAIN AMP INPUT 1.0V 

HIGH し EVE し INPUT l60mV 

DISCI INPUT 2.5~5mV 30K.47K. I00K Q 

DISC2 INPUT 2.5mV 47K Q 

•DISC 最大入力 （1kHz ひずみ率0.0 5%) 

DISCI 300mVrms (DISCI いコントロール最大） 

600mVrms (DISCI レベル.コントロール最小） 
DISC2 300mVrms 
•定格出力 • 出カインピーダンス 
PREAMP OUTPUT 1.0V 600 Q 

TAPE RECORDING OUTPUT l60mV 200 Q 

HEADPHONES 0.28V 適合インピーダンス： 4 ~32 Q 
•ゲイン 

MAIN AMP INPUT—OUTPUT 29dB 

HIGH LEVEL INPUT—PREAMP OUTPUT !6dB 

LOW し EVE し INPUT—TAPE RE 〇 OUTPUT 36dB 
(DISCI のレベル•コントロールは 一 6dB の範囲で連統可 
変） 

•S/N 

MAIN AMP INPUT 94dB (定格入力） 


25Hz( 6dB/oct) 
30Hz(l8dB/oct) 
5 kHz (l2dB/oct) 
l00W(0dB 8 Q 負荷にて） 
-lOdB (IOW=OdB) 


100 V I 17V 220V 240V 50 —60Hz 

消費電力 70W (無入力時） 375W(8 Q 負荷定格出力時） 
•使用半導体素子 

53トランジスター 4FET 44ダイオード2サーミスタ 

參寸法 • 重量 

幅455™ X高さ丨52咖X奥行355咖 I9.5kgr 


E -202 型コントロール 


•VOLUME (音置調整）フロント•パネル 
左右連動 • 連統可変型 

•BALANCE (左右音置パランス）フロント•パネル 
連統可変型 

•INPUT (入カセレクター.スイッチ）フロント.パネル 
5接点 ロータ リー • スイッチ 
AUX2 AUX1 TUNER DISCI DISC2 
•MODE (モノラル•ステレオ切替スイッチ）フロント•パネル 
MONO (L—L &R) MONO (R—L &R) MONO (L+R) 
STEREO STEREO REVERSE 
•TAPE MONITOR (テープ.モニター • スイッチ） 

フロント•パネル 

3接点口ータリースイッチ TAPE 2 TAPE1 SOURCE 


•TAPE COPY (テープ•コビイ•スイッチ） 

フロント•パネル 

3接点ロータリー • スイッチ TAPE1—TAPE2 
OFF TAPE2—TAPE1 

•BASS (低音音質調整スイッチ） フロント•パネル 

左右連動II接点口ータリー•スイッチによるステップ式 
•TREBLE (高音音質調整スイッチ）フロント•パネル 
左右連動丨丨接点ロータリー•スイッチによるステップ式 
•SPEAKERS (スピーカー切替スイッチ）フロント•パネル 
6接点ロータリー•スイッチ 
C B OFF A A&B A&C 
•METER RANGE (出カメーター-レンジ切替） 

フロント•パネル 
4接点ロータリー • スイッチ 
-20dB -|0dB OdB OFF 

•TONE (卜 t •ン•コントロール ON-OFF スイッチ） 

フロント•パネルプッシュ•スイッチ ON OFF 
•COMPENSATOR (低奋增強スイッチ）フロント■パネル 
プッシュスイッチ ON OFF 
•LOW ENHANCEMENT (DISC 専用音量感補正スイッチ） 
フロント•パネル 
プッシュ•スイッチ ON OFF 
•SUBSONIC (DISC 専用超低域ノイズ•フィルター） 
フロント•パネル 
プッシュ•スイッチ ON OFF 
•LOW (超低域ノイズ•フイルター） フロント■パネル 

プッシュ•スイッチ ON OFF 
•HIGH (高域ノイズ•フイルター） フロント•パネル 

プッシュ•スイッチ ON OFF 
•SPEAKER DAMPING (ダンビング•ファクター • コントロ 
ール•スイッチ） リア•パネル 3接点ロータリ- 

ツチ NORMA し MEDIUM SOFT 
•DISCI LEVEL (DISCI レぺノレ•コント ローノレ） 

リァ•パネル 
左右独立連統可変型 

•DISCI IMPEDANCE (DISCI 入カインビーダンス切替 
スイッチ） リア•パネル 

3接点スライド•スイッチ 30K Q v 47K Q . I00K Q 
•PRE-MAIN SEPARATE (プリ.メイン•セパ L ^ート•スイ 
ッチ） リア•パネル 

2接点スライド•スイッチ NORMAL SEPARATE 
•VOLTAGE SELECTOR (電源電圧切替プラグ） 

リア•バネル 

プラグ•イン式 100V I 17V 220V 240V 

•価格198,000円 




T -101 型保証特性及びコ 

1ン 


—ル 


T 101 保証特性 


•出力電圧（100%変調） 


2.0V 



〔ステレオ〕 



二の特性は1975年5月19日に改訂された新旧 F 法に基づ 

參感度 実用感度 

3ldBf (20//V) 

いたものである。崗（ ） 内は旧旧 F 法による値である。 

50dB S/N 

38dBf (45/t/V) 

〔モノ フォ ニック〕 


參 S/N 65dBf(1mV) 入力 


70dB 

•感度 実用感度 

1 IdBf (2.0#V) 

•萵調波ひずみ率 65dBf(1mV〉 入力 



50dB S/N 

l8dBf (4.5//V) 

I00HZ 


0.2% 

•定在波比 

1.5 

1 kHz 


0.2% 

• S/N 65dBf(1mV) 入力 

75dB 

10kHz 


0.5% 

•高調波ひずみ率 65dBf(1nW) 入力 


SELECTIVITY スイッチ NORMAL 時 



I00HZ 

0.1% 

•周波数特性 20-15, 000 Hz 

如 0 、 

-I.OdB 

1 kHz 

0.1% 

•ステレオ分離度 I00HZ 


35dB 

10kHz 

0.2% 

1 kHz 


45dB 

SELECTIVITY スイッチ NORMAL 


10kHz 


30dB 


T -101 型コント ロール 


0 


•オーディオひずみ率 

65<JBf (ImV) 入力 100%変調 

14kHz : 15kHz: 

•周波数特性 20 — 15,000 Hz +0、 

•二信号選択度 45dBf (100/iV) 入力 


0 . 2 % 


：[t 

SELECTIVITY 

SELECTIVITY 

舌/次 

NORMA し 

NARROW 

400kHz 

55dB 

lOOdB 

300kHz 

30dB 

75dB 

200kHz 

6dB 

20dB 


•ステレオ切替入力電圧 
•ミューティング • レベル 
籲 SCA 妨害比 
• 19kHz、38kHz 漏洩 
拳使用バリコン 
•出カインピーダンス 

•アンテナ入カインビーダンス 


參キヤプチヤー • レシオ 
• RF 相互変調 

耱イメージ比 （76—90MHZ) 

•丨 F 妨害比 

_スプリアス妨*比 

•AM 抑圧比 65dBf(1mV) 入力 

•周波数安定度 

•周波数確度 


2.OdB 
70dB 
90dB 
lOOdB 
lOOdB 
55dB 
土 30kHz 
±0.2% 


l 9 dBf (5 a « V ) 
J 9 dBf (5// V ) 
60 dB 
-70 dB 

周波数直線型稍密 4 連 
固定出力端子200 Q 
可変出力端子 2.5 KQ 
300 Q バランス 
75 52アンバランス 

•メーター 合計3個 

信号強度計' センター•チューニング、マルチパス 
春電源及び消黄诹力 

100 117 220 240 V 50—60 Hz 消贄窀力 26 W 

•使用半導体素子 

2 FET 71 C 25トランジスタ 24ダイオード 

•寸法 •MS 

幅455_ X 萬さ I 52_ X 奥行355， 丨丨 • 丨叻 


•TUNING (同調ッマミ） フロント•パネル 

•LEVEL (可変出力端子 レ ペル •コントロール） 

フロント•パネル、左右連動連統可変型 
•SELECTOR (モノーステレオ切替スイッチ）フロント•パネル 
3連プッシュ•スイッチ AUTO STEREO ONLY MONO 

•SELECTIVITY (選択度切替スイッチ）フロント•パネル 
プッシュ•スイッチ NORMAL NARROW 
•MPX FILTER (ステレオ•ノイズ•フイルター）フロント （ 
プッシュ•スイッチ ON OFF 
• MUTING (FM ミューテイング•スイッチ)フロント.パネル 
プッシュ•スイッチ ON OFF 
•POWER (電源スイッチ） フロント•パネル 

プッシュ•スイッチ ON OFF 
•VOLTAGE SELECTOR (電源電圧切替プラグ）リヤ•パネ 
ル、プラグ•イン式 I00V 117V 220V 240V 

〔T-101 型入•出力嫌子、その他〕 

參入力端子 

300 Q ANT リア•パネルターミナル 2 

75 Q ANT リア•パネル同軸コネクター I 

•出力端子 

CONTROLLED OUTPUT リア"译ルフオノ•ジャックステレオ 
FIXED OUTPUT リアぐもルフオノ•ジャックステレオ 
DETECTOR OUTPUT リア•ノ<^、ノレフオノ“ジャック I 
MULTIPATH OUTPUT リア"'レフオノ•ジャック 2 
•その他 

フューズ•ホルダー リア •パネル I 

SIGNAL METER フロント•パネル I 

TUNING METER フロント•パネル I 

MULTIPATH METER フロント •ダイヤル内部 I 

籲価格110,000円 
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